BUJ. 


STANISŁAW DEMBOSY 


Dr. Medye. i Chirńr, b. Fizyk i obyw. M. Chrzanowa, 


po krótkiej a dolesliwej chorobie opatrzony ss. Sa- 
Eramentami, w wieku lat 66 w dniu 16 Listopada 
1868 roku rozstał sie 2 tym swiatem. 


Pogrążona w smutku rodzina, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowa- 


dzenie zwłok z domu własnego w Chrzanowie w dniu 18 b. m. (we Środę) o godz. 10 z rana 
do kościoła parafialnego na 


ŻAŁOBNE NABOŻEŃSTWO 


a potem, na miejsce wiecznego spoczynku. 


Wyttoczono u Wł. Jaworskiego,— Kraków 1868. 
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